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ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 

ଅଧିସୂଚନା 

ତାରିଖ 6 ଜୁନ 2007 
ସଂଖ୍ୟା 21528 -- ଏଲ୍.ଏ .( ଏ)-9/ 2007-ବାଲେଶ୍ବର - ରାବି ପ .-- ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛି କି ଏକ 
ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା କୋରଡା ଠାରୁ ପାତ୍ର ପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର, 
ସରକାରୀ ବ୍ୟୟରେ ମୌଜା କୋରଡା , ଥାନା ବାଲେଶ୍ବର ସଦର, ତହସିଲ ବାଲେଶ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବରରେ ଭୂମି ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ 
ହେଉଅଛି ; ତେଣୁ ଏତଦ୍ଵାରା ଅଧିସୂଚୀତ ହେଉଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ସୂଚୀମତେ ପ୍ରାୟ ଏକର 3.52 ପରିମିତ ଭୂମି 
ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି । 

ଭୂ- ଅର୍ଜନ (ସଂଶୋଧିତ ) ଆଇନ, 1984 ଦ୍ବାରା ସଂଶୋଧିତ ହେବା ପ୍ରକାରେ 1894 ର ଅଧିନିୟମୀର ଧାରା 4 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଅଧିସୂଚନାଟି ଏଥିସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ । 

ଓଡିଶା ପୁର୍ନବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି, 2006 ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡିକ ଯଥା ବିହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ । 

ଉକ୍ତ ଜମିର ଏକ ନକ୍ସ , ବାଲେଶ୍ବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ । 


Land Schedule 


Plot No. 


Area to be acquired 

( 2) 


( 1) 


Acres 


599 


0.85 


600 


0.20 


601 


0.06 


605 


0.14 


606 


0.54 


607 


1.00 


608 


0.36 


624 


0.01 


625 


0.07 


624/982 


0.03 


( 1) 


( 2) 


Acres 


624/983 


0.03 


624/1038 


0.06 


601 /106O 


0.04 


606/1073 


0.06 


6061088 


0.07 


Total 


3.52 


ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶାନୁକ୍ରମେ 
ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଟନାୟକ 

ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ 
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